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Objet : Renseignements climatologiques. 

V/Réf. : CT/GEPAN N° l8l « lettre non datée. 

Montant de la Redevance F. 

A régler des réception de la facture 


40 — 


Messieurs, 

Le 8 janvier 1981 vers 1? b» les conditions météorologiques dans la région 
de TEAKS-EN-P10VSH0E étaient les suivantes (si l’on se réfère aux mesures de 
la station da MC qmi ne semble la plus représentative). 

Température 6° 8 
Humidité 30 % 

Vent Sud-Est 2 mètres/seconde 
Visibilité t bonne 
Précipitation : néant 
Nébulosité faible 2/8 cm, 

Cette même station du LUC signalait des éclairs lointains le 11.1.81, mais — 
aucune autre station de cette région n'observait d’orages. 

Veuilles agréer, Messieurs, l'expression de mes seatlmeats distingués. 


Le Chef du Bureau Climatologique Régional 
du $rad-Est ^ 


C. 7000. 0.1.: 40 F. 


N° d'imputation : 



